
“ P , HIL,PS RAD, °- “ Mod. «478». - Produzlone 1940-1041. - Qamme: c.c. (13-27), c. (25-53) e m. (180-580). - Potenza di uacita 3 watt indi«to> 
ocnsio. iita: cortissime r cortc 25 /xV, medic 20 jxV. . Selettivita 9 kHz. - Potenza d’uscita 3 watt. - Comumo ca. 85 watt. - Valvole: la valvola Indicata 


indivtorti. - Media frequenza: 408 kHz. 

nello schema 6F0 e invece la 


E8L 1, e viceversa. 




























